177.84.145.159	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:31:62:18	CST_Claudiomiro				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.159	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT10316218	
177.84.146.28	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.146.28	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 38(FHTT-0724B580)	
170.150.234.58	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.234.58	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 12(FHTT-232877B8)	
177.74.149.43	1080	297	Done	admin:INFORMATICA	TP-LINK TL-WR849N Router			70:4F:57:91:4A:92	NETROCINHA - FREDERICO	WPA2	floresta184	76769009	192.168.0.1	255.255.255.0	177.74.149.43		177.128.168.4	177.128.168.24 177.128.168.11				
177.12.59.161	1080	281	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR741ND			14:CC:20:D7:A3:B8	Haru	WPA/WPA2	8520...alice	34625736	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.59.161	255.255.255.255	177.12.59.161	200.218.176.7 200.218.176.8				
45.238.139.20	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:77:C8:20	CST_Luiz				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.20	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: FHTT1177C820	
191.243.169.143	1080	312	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:E1:09:76	FAMILIA CARAZATTO	WPA2	carazatto221284	91209351	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.169.143		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.84.144.109	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.109	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 109(FHTT-10AF2A90)	
187.63.32.187	1080	297	Done	admin:ff517f	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:33:F5:17	COSMONET_FIBRA_VIRUSNET	WPA2	gabriel2015	33800936	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.32.187		187.63.32.161	8.8.4.4				
179.208.65.135	1080	297	Cancelled		DD-WRT (name: wrtnet, model: D-Link DIR-300)			06:22:B0:3F:CF:13	Netexper				172.16.3.1		192.168.0.10							
187.63.44.191	1080	313	Done	admin:fd5b9f	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:C5:D5:B9	COSMONET_FIBRA_psg	WPA2	ryan1980	51192075	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.0.101	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1				
170.150.235.48	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.235.48	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 9(FHTT-23413BE0)	
177.84.145.254	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.254	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.145.249	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.249	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.146.59	1080	313	Done	cst:cst6666	TP-LINK TL-WR840N Router			C0:25:E9:D7:74:DA	CLUBE	WPA/WPA2	clube2764	21955617	192.168.2.2	255.255.255.0	177.84.146.59		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.74.149.44	1080	312	Done	admin:INFORMATICA	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:8C:A5:A2	NET ROCINHA - EUNIZIA	WPA2	EUNIZIABARBOSADEARAUJO	25858198	192.168.0.1	255.255.255.0	177.74.149.44		177.128.168.4	177.128.168.24 177.128.168.11				
177.84.144.29	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.29	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.84.145.235	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:78:07:98	CST_Vinicius				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.235	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT11780798	
177.84.144.147	1080	328	Done	admin:p.nevoeiro1957	TP-LINK Archer C20 Router	[X]	[X]	0C:80:63:71:26:50	CST_Nevoeiro A.V 1053	WPA2	12345678	39425409	192.168.18.1	255.255.255.0	177.84.144.147		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
143.255.187.123	1080	297	Done	cst:cst1293	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:BA:FB:AE	CST_Joelsia	WPA2	soma2729	48167697	192.168.2.1	255.255.255.0	143.255.187.123		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
189.123.64.104	1080	344	Done		TP-LINK TL-WR741ND			F8:1A:67:F7:F1:2C	Leticia	WPA/WPA2	09810981		192.168.1.1	255.255.255.0								
177.84.145.217	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.217	255.255.255.255		8.8.8.8			Serial: 24(FHTT-FFFFFF910466C0)	
45.238.138.249	1080	312	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: ZS-2.134.321B6G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.249	255.255.255.255		1.1.1.1				
177.84.151.53	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.151.53	255.255.255.255		177.84.147.1				
179.208.65.135	1080	296	Cancelled		DD-WRT (name: wrtnet, model: D-Link DIR-300)			06:22:B0:3F:CF:13	Netexper				172.16.3.1		192.168.0.10							
170.150.232.190	1080	328	Done	? admin:LO21113f	Micro DSL GPON																	
45.238.139.74	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.74	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 3(FHTT-FFFFFF91182B50)	
187.63.32.86	1080	297	Done	admin:f8657f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:86:57	COSMONET_FIBRA_Rocha	WPA2	rocha2011	00250115	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.84.145.229	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.229	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.138.248	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.248	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 15(FHTT-2329A700)	
177.84.145.227	1080	328	Done	admin:admin	FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.227	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 56(FHTT-10AF69C8)	
170.150.232.180	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.180	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 15(FHTT-10A7D950)	
177.74.148.206	1080	297	Done	admin:INFORMATICA	TP-LINK TL-WR849N Router			70:4F:57:91:5B:88	NET ROCINHA - ANTONIA	WPA2	081208fla	91653024	192.168.0.1	255.255.255.224	177.74.148.206		177.128.168.4	177.128.168.24 177.128.168.11				
45.238.138.187	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.187	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 11(FHTT-10AF3370)	
177.12.54.53	1080	312	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			F4:F2:6D:27:3C:DC	anandanova	WPA2	89492628	89492628	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.54.53	255.255.255.255	177.12.54.53	200.218.176.7 200.218.176.8				
45.238.139.32	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.32	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: 57(FHTT-23291208)	
170.244.207.120	1080	313	Done	conectmais:2071pa	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:C0:78:78	Conectmais-Sampaio*	WPA2	22122212a	08117960	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.207.120		170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
45.238.139.133	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.133	255.255.255.255		177.84.147.1				
191.246.192.197	1080	437	Done	admin:rscontro	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:BB:7C	rsnet-116	WPA2	rscontrol	05998159	192.168.1.1	255.255.255.0	191.246.192.197	255.255.255.252	191.246.192.198	200.169.119.221 200.169.119.222				
191.243.165.223	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			50:C7:BF:F2:DD:9E	VANESSA DAVANCO	WPA/WPA2	davanco22155	12142927	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.165.223		191.243.160.8	191.243.160.2 8.8.8.8				
191.243.165.84	1080	296	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:DB:B4:86	LETICIA LIMA	WPA/WPA2	lima21983	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.165.84		191.243.160.7	191.243.160.2 8.8.8.8				
170.150.232.100	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.100	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 23(FHTT-FFFFFF91183E50)	
45.238.139.82	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.82	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.139.26	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.26	255.255.255.255		1.1.1.1				
45.238.139.43	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.43	255.255.255.255		177.84.147.1				
187.63.38.60	1080	312	Done	admin:ff553f	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:33:F5:53	COSMONET_FIBRA_Daisy	WPA2	17302511	94325942	192.168.11.1	255.255.255.0	187.63.38.60	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
170.244.207.161	1080	313	Done	conectmais:2071pa	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:8B:BF:22	Conectmais-Mila	WPA2	jayane1709	17138963	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.207.161		170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
187.63.38.92	1080	297	Done	admin:fa6fdf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:A6:FD	COSMONET_FIBRA_Neto	WPA2	6163familiapaula	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.92	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
45.238.138.218	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.218	255.255.255.255		1.1.1.1				
177.190.228.170	1080	359	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.20	255.255.255.0	177.190.228.170	255.255.255.255		177.190.230.1			Serial: 7(FHTT-11123720)	
177.92.166.231	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.231	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 3(FHTT-233A6848)	
191.242.128.103	1080	328	Done	Admin:Admin#20199	TP-LINK Archer C20 Router			B0:BE:76:C9:2A:F6	RM Embalagens	WPA2	Rme@3619	65884201	192.168.0.1	255.255.255.0	191.242.128.103		172.31.255.50	186.193.193.40 8.8.8.8				
181.191.110.217	1080	297	Done	admin:adrianne	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:5A:5F:B0	ViaWeb-Josely-33382360	WPA2	sofiamaria2015	10992463	192.168.0.1	255.255.255.0	181.191.110.217	255.255.255.255	100.65.21.1	192.168.90.10 192.168.90.20				
187.63.38.57	1080	297	Done	admin:f25d0f	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:30:25:D0	Souza	WPA	default368gi19	18100167	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.57	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.92.167.117	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.117	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 11(FHTT-233A5A38)	
187.63.38.99	1080	297	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:F2:C0	Luzia Lopes	WPA2	saluni1988		192.168.0.1	255.255.255.0								
177.130.45.24	1080	312	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			AC:84:C6:9A:38:01	CAPELASCARAVAGGIO	WPA2	34612262	37229757	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.45.24		10.45.1.142	186.195.17.15 186.195.16.15				
187.63.38.79	1080	313	Done	admin:f84e0f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:84:E0	COSMONET_FIBRA_Joao	WPA2	38124990	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.79	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.92.167.34	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.34	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 39(FHTT-23352B30)	
177.12.43.56	1080	265	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR940N/TL-WR941ND			84:16:F9:FC:5A:72	Guilherme	WPA2	452043gui	26074306	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.43.56	255.255.255.255	177.12.43.56	200.218.176.7 200.218.176.8				
187.63.38.93	1080	312	Done	admin:f837bf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:83:7B	COSMONET_FIBRA_Emerson	WPA2	andreia2606	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.93		187.63.38.1	8.8.4.4				
187.63.38.114	1080	281	Done	admin:fa67cf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:A6:7C	COSMONET_FIBRA_CondominioII	WPA2	21000168	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.8.8 192.168.10.1				
177.92.167.87	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.87	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 9(FHTT-2328C238)	
187.63.38.89	1080	297	Done	admin:fd2a9f	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:33:D2:A9	COSMONET_FIBRA_Nicolas	WPA2	14032017leo	60168467	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.89	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
187.63.34.175	1080	313	Done		TP-LINK TL-WR941N			64:70:02:44:22:3C	Emeb Isabel Oliveira	WPA/WPA2	caderno150		192.168.0.1	255.255.255.0								
187.70.177.149	1080	328	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:D1:DD	BAUCAR3	WPA	0101010110	06050214	192.168.1.1	255.255.255.0	187.70.177.149	255.255.255.252	187.70.177.150	200.169.119.221 200.169.119.222				
187.63.38.87	1080	296	Done	admin:f4ec4f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:68:4E:C4	COSMONET_FIBRA_DeusFiel	WPA2	soumuitolinda123	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.87	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
187.27.250.232	1080	578	Done	admin:rscontro	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:BD:B7	rsnet-423	WPA2	rscontrol	05998630	192.168.1.1	255.255.255.0	187.27.250.232	255.255.255.252	187.27.250.233	200.169.117.221 200.169.117.222				
187.63.38.62	1080	297	Done	admin:fad78f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:AD:78	COSMONET_FIBRA_Estrogonofe	WPA2	k1a2c3p4r5z6a7k	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.62	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
187.63.38.91	1080	297	Done	admin:fdd8bf	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:E1:DD:8B	COSMONET_FIBRA_Bebê	WPA2	15077231	15303790	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.91	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.8.8 8.8.4.4				
177.92.167.169	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.169	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 28(FHTT-FFFFFF9105D020)	
177.92.166.254	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.254	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 27(FHTT-233B6B38)	
131.161.122.69	1080	343	Done	HNAP user:<empty>	HNAP Info: D-Link WBR-1310 rev A, firmware: 2.00			00:1E:58:37:D2:B7	Adiaesp	WPA	@adiaesp#		192.168.0.1	255.255.255.0	131.161.122.69	255.255.255.255	131.161.122.69	8.8.8.8 4.2.2.1			HNAP bypass auth	
187.63.38.18	1080	297	Done	admin:f82cdf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:82:CD	COSMONET_FIBRA_GAA	WPA2	e96d7356	06220464	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.38.18	255.255.255.128	187.63.38.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.92.167.86	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.86	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 20(FHTT-1116EC00)	
181.191.110.236	1080	312	Done	admin:adrianne	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:9E:E7	ViaWebCLESIO--33382360	WPA2	86509902	47150942	192.168.0.1	255.255.255.0	181.191.110.236		100.65.21.1	181.191.109.250 181.191.109.252				
143.255.184.150	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.184.150	255.255.255.255		8.8.8.8				
143.255.184.141	1080	296	Done	cst:cst7074	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:D2:BA:F3	CST_Waldeyr	WPA/WPA2	skyline2246	83212918	192.168.2.1	255.255.255.0	143.255.184.141		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.92.167.132	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.0.1	255.255.255.0	177.92.167.132	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 11(FHTT-FFFFFF9103E8D8)	
177.128.171.73	1080	313	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:71:D6	NET ROCINHA.COM - LUANA	WPA2	MKT200@#		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.92.167.182	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.182	255.255.255.255		177.92.164.34				
177.12.53.23	1080	282	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:5E:F6:B8	NAIPE MULTIMARCAS	WPA2	NAIPEMULTIMARCAS	86626385	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.53.23	255.255.255.255	177.12.2.1					
177.92.167.21	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.21	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 11(FHTT-FFFFFF910B8998)	
186.225.86.239	1080	265	Done	admin:snrccqtxrx	Tenda 11N Wireless Router			00:1A:3F:26:D6:DB	DEUS E FIEL	WPA/WPA2	helo2512	54024052	10.0.0.1	255.255.255.0	186.225.86.239	255.255.255.255	10.0.5.0					
177.12.49.0	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK Router (Roteador Wireless N 150Mbps rebranded)			00:1A:3F:88:0F:28	Luiz Demo	WPA/WPA2	999892105	66525134	10.0.0.1	255.255.255.0	177.12.49.0	255.255.255.255	177.12.49.0	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.84.144.85	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			FC:A6:CD:39:E6:98	CST_Joias				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.85	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTTFFFFFF9139E698	
187.63.41.56	1080	297	Done		TP-LINK TL-WR740N			F8:1A:67:81:4E:A6	WMariana	WPA/WPA2	gustavo230800		192.168.0.1	255.255.255.0								
177.84.144.52	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.52	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.12.49.26	1080	296	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841HP			84:16:F9:DD:A3:10	LETIERI	WPA/WPA2	1369870fab	59658290	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.49.26	255.255.255.255	177.12.49.26	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.84.144.93	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.93	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.136.239	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-B, hardware: GJ-2.134.285B5G, firmware: RP2508	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.136.239	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.12.55.193	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:77:83:8E	CBC Niteroi	WPA/WPA2	cbc12345	27337424	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.55.193		177.12.2.7	200.218.176.7 200.218.176.8				
170.150.233.13	1080	313	Done	? admin:OQ491581	Micro DSL GPON																	
170.150.232.131	1080	344	Done	admin:admin	AirGrid M5 HP (Ubiquiti AirOS v6.1.3)			00:0C:42:65:A5:AF	Monte Alegre Pr1	WPA/WPA2	37361764345777CGCJ		192.168.0.1	255.255.255.0	170.150.232.131	255.255.255.255	177.92.164.39	177.92.164.34 177.92.164.35				
45.238.136.150	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.136.150	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.92.165.247	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.165.247	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 5(FHTT-10A82B90)	
143.255.187.142	1080	313	Done	cst:cst9257	TP-LINK Archer C20 Router			D8:0D:17:05:33:0A	CST_Lara	WPA2	r2d2c3po	39032782	192.168.2.1	255.255.255.0	143.255.187.142		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
201.71.168.191	1080	328	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.168.191			177.200.176.242 177.200.180.10				
138.0.62.152	1080	266	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:44:41:10	Serafim	WPA/WPA2	9102459293	13898991	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.152	255.255.255.255	138.0.60.3	52.211.37.10 8.8.8.8				
170.150.232.48	1080	296	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.48	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 1(FHTT-1147BDD0)	
177.92.166.85	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.85	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 21(FHTT-FFFFFF9107E618)	
177.92.167.220	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.220	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 30(FHTT-FFFFFF91044978)	
177.190.228.198	1080	343	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.20	255.255.255.0	177.190.228.198	255.255.255.255		177.190.230.1			Serial: 5(FHTT-11123E60)	
143.255.187.91	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.91	255.255.255.255		177.84.147.1				
138.0.62.126	1080	266	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:8E:EE:C8	Rivotril	WPA	hack12345	34221518	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.62.126	255.255.255.255	138.0.60.3					
177.190.228.183	1080	329	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.20	255.255.255.0	177.190.228.183	255.255.255.255		177.190.230.1			Serial: 9(FHTT-10AE6620)	
143.255.187.172	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:31:11:18	Diomar_Pedrozo				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.172	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT10311118	
143.255.187.100	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.100	255.255.255.255		177.84.147.1				
187.103.5.23	1080	328	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-512, firmware: V1.00(VIVO)			84:C9:B2:E3:6B:36	Everaldo	WPA	luana2525	49041194	192.168.0.1	255.255.255.0	187.103.5.23	255.255.255.255	187.103.0.66	1.1.1.1 1.0.0.1				
177.92.166.118	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.118	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 8(FHTT-10A810B8)	
143.255.187.38	1080	1718	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: ZS-2.134.321B6G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.38	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.12.56.41	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR741ND			E8:94:F6:3A:3F:D0	Ribeiro	WPA2	ribeiro@01	53632265	192.168.1.1	255.255.255.0	177.12.56.41	255.255.255.255	177.12.56.41	200.218.176.7 200.218.176.8				
170.150.232.150	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.150	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 24(FHTT-233A6B20)	
170.150.233.163	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.163	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 32(FHTT-FFFFFF910228D8)	
177.89.146.213	1080	282	Done		HNAP Info: D-Link DIR-615, firmware: 5.12BR			1C:7E:E5:46:AF:0B	401B	WPA2	bartholomeu				177.89.146.213	255.255.224.0	177.89.128.1	189.124.132.33 189.124.132.32			HNAP bypass auth	
177.92.166.38	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.38	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 4(FHTT-09EA73F0)	
177.92.165.234	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.165.234	255.255.255.255		177.92.164.34				
143.255.187.199	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2617			9C:88:AD:04:9B:48	CST_Rhuadryn				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.199	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 1(FHTT-07049B48)	
179.146.178.88	1080	328	Done	admin:1Qaz2Wsx	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F1:1B:2D	BR-RJ-RJO-01729-DAS	WPA/WPA2	wf@1Qaz2Wsx	58011331	192.168.0.1	255.255.255.0	179.146.178.88	255.255.255.240	179.146.178.81	200.204.135.253 200.204.135.200				
45.230.232.91	1080	328	Done	mf:mf123	TP-LINK Archer C20 Router			AC:84:C6:6C:47:91	Rafael	WPA2	996376767	30270541	192.168.0.1	255.255.255.0	45.230.232.91		45.230.232.2	45.230.232.22 8.8.8.8				
187.63.33.12	1080	313	Done	admin:fad81f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:AD:81	COSMONET_FIBRA_leide	WPA2	joleya27	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.130.40.172	1080	312	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			B0:4E:26:67:B5:B4	Alexandrewifi	WPA2	riegel08	12159758	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.40.172		10.15.150.6	34.204.73.123 8.8.8.8				
143.255.187.112	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.112	255.255.255.255		8.8.8.8				
138.0.62.68	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR720N			18:A6:F7:A0:26:02	Ariel.	WPA2	matheus2019	53637499	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.68	255.255.255.0	138.0.62.68	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.92.166.159	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.159	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 6(FHTT-234199F0)	
170.150.232.18	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.18	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 15(FHTT-FFFFFF910BC0C0)	
143.255.187.34	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.34	255.255.255.255		177.84.147.1				
170.150.232.70	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.70	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 24(FHTT-23413DD0)	
177.74.148.44	1080	328	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:CB:52:6C	NET ROCINHA.COM DANIELA SOUSA	WPA2	TINA2016		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.190.228.172	1080	344	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.0.20	255.255.255.0	177.190.228.172	255.255.255.255		177.190.230.1			Serial: 11(FHTT-1112D638)	
177.74.148.19	1080	312	Done	admin:INFORMATICA	NETGEAR WNR1000v3			2C:B0:5D:3E:D0:A0	NET ROCINHA - LUANA	WPA/WPA2	LUANAMACHADODEOLIVEIRA	59898504	192.168.1.1	255.255.255.255	177.74.148.19	255.255.255.255		177.128.168.24 177.128.168.11				
177.92.166.158	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.158	255.255.255.255		177.92.164.34				
143.255.187.9	1080	297	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: GJ-2.134.321B6G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.9	255.255.255.255		177.84.147.1				
201.71.132.116	1080	313	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.132.116			177.200.176.242 177.200.180.10				
138.0.62.38	1080	265	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR840N Router			C0:25:E9:B0:EA:EA	PRF D Nascimento	WPA2	jesusebom	39146175	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.62.38		138.0.60.3	35.211.55.237 8.8.8.8				
143.255.187.105	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.105	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 77(FHTT-FFFFFF91044EA8)	
170.150.232.84	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.84	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 18(FHTT-FFFFFF91186E38)	
170.150.232.87	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.87	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 29(FHTT-FFFFFF91080B70)	
143.255.187.143	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.143	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 58(FHTT-23387FD0)	
143.255.187.28	1080	312	Done	cst:cst8556	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:D2:8E:77	CST_Ivanice	WPA/WPA2	den14091970	87808636	192.168.2.1	255.255.255.0	143.255.187.28		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
143.255.187.25	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.25	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 49(FHTT-FFFFFF9117E868)	
143.255.187.165	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.165	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 6(FHTT-10AF6BF0)	
170.150.232.153	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.153	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 5(FHTT-233B8208)	
143.255.187.5	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.5	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.12.50.106	1080	282	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.06			E4:6F:13:8C:70:7B	PEPINO	WPA/WPA2	Ohana@305	02250212	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.50.106		177.12.2.1	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.92.166.117	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.117	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 25(FHTT-234131A8)	
143.255.186.181	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.186.181	255.255.255.255		177.84.147.1				
143.255.187.134	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:78:06:08	CST_Daian				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.134	255.255.255.255		8.8.8.8			Serial: FHTT11780608	
143.255.187.168	1080	297	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:50:0A:75:E7:60	CST_Carmen				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.168	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT2375E760	
170.150.232.122	1080	312	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.122	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 8(FHTT-11442E50)	
177.130.45.226	1080	328	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			70:4F:57:60:4D:0C	Scooby	WPA2	gabiscooby	03336212	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.45.226		10.45.1.166	186.195.17.15 186.195.16.15				
170.150.232.120	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.120	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 16(FHTT-23283E98)	
170.150.232.127	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.127	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 28(FHTT-233A6C98)	
177.92.165.227	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.165.227	255.255.255.255		177.92.164.34				
143.255.187.93	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.93	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 15(FHTT-FFFFFF91189110)	
177.12.50.8	1080	297	Done	admin:pnetrouter2015	TP-LINK TL-WR849N Router			70:4F:57:4C:AB:4C	Mathias 	WPA2	duquesa1703	10510667	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.50.8		177.12.2.2	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.92.166.74	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.74	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 15(FHTT-FFFFFF9117F920)	
177.84.150.99	1080	313	Done	cst:cst6874	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:88:34:A2	CST_Familia Weirich	WPA2	17142817	73617051	192.168.1.2	255.255.255.0	177.84.150.99		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
138.0.62.111	1080	281	Done	admin:1q1q1q	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:53:FD:38	laerciosilva	WPA	deus254025	22350640	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.62.111	255.255.255.255	138.0.60.3	52.211.37.10 8.8.8.8				
177.92.166.190	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.190	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 15(FHTT-09EBCC90)	
177.92.166.169	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.169	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 1(FHTT-09196F20)	
177.84.150.155	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2617			74:CC:39:C6:96:88	Rosi Joao				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.155	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 52(FHTT-09C69688)	
177.92.166.19	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.19	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 23(FHTT-1116C9D0)	
170.150.232.19	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.19	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 13(FHTT-FFFFFF9105A900)	
143.255.187.104	1080	297	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:69:25:C0	CST_Tereza				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.104	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT116925C0	
177.92.166.31	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.31	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 2(FHTT-119666E0)	
177.12.50.89	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841N			64:66:B3:B8:2A:30	904	WPA/WPA2	isaur123	00368247	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.50.89	255.255.255.255	177.12.50.89	200.218.176.7 200.218.176.8				
143.255.187.173	1080	329	Done		FiberHome AN5506-04-A, hardware: DZ-2.134.285A5G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.173	255.255.255.255		8.8.8.8				
143.255.186.250	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:68:FD:30	CST_Loreto				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.186.250	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT1168FD30	
143.255.187.139	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.139	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.12.14.42	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N			84:16:F9:70:A8:30	Dra Nice Godinho	WPA2	consultorio	68418601	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.14.42	255.255.255.224	177.12.14.33	200.218.176.7 200.218.176.8				
170.150.232.111	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.111	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 8(FHTT-233B66B8)	
170.150.232.83	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.83	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 28(FHTT-233A5B90)	
187.63.47.93	1080	313	Done	admin:fd1d4f	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:33:D1:D4	COSMONET_FIBRA_Miriã	WPA2	09112080	34712795	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
187.63.47.43	1080	313	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.06			10:BE:F5:75:3E:BD	guilherme	WPA/WPA2	timao115	03403013	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.10.10		192.168.10.1	8.8.8.8 8.8.4.4				
170.150.233.43	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.43	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 10(FHTT-232871F8)	
45.238.136.237	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:50:0A:76:0C:18	CST_Darlan				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.136.237	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT23760C18	
177.92.166.97	1080	297	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.97	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 3(FHTT-11442CC0)	
138.0.61.123	1080	265	Done	admin:wr5780625	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:6E:B2:10	Vania	WPA	2496verde	78838628	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.123	255.255.255.255	138.0.60.3					
138.0.61.220	1080	266	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			C0:25:E9:97:A0:62	Silva	WPA2	9897apjr	87110685	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.220		138.0.60.3	52.211.37.10 8.8.8.8				
45.238.137.51	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.51	255.255.255.255		1.1.1.1				
177.130.45.178	1080	313	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			B0:4E:26:2D:AB:87	admq	WPA2	garibaldi111	91709356	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.45.178		10.45.1.10	34.204.73.123 8.8.8.8				
177.130.45.192	1080	312	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			B0:4E:26:59:96:CD	VitorML	WPA2	GI913967	78760370	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.45.192		10.45.1.130	34.204.73.123 8.8.8.8				
177.84.149.73	1080	313	Done	cst:cst6111	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:08:43:07	CST_Casa	WPA2	felicidade@2019	52112577	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.149.73		177.84.147.0	8.8.8.8 8.8.4.4				
191.243.167.139	1080	313	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:3F:D4:30	LAM Isolantes	WPA2	parana123	31983334	192.168.0.1	255.255.255.0	191.243.167.139	255.255.255.255	191.243.160.5	8.8.8.8 8.8.4.4				
177.92.166.157	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.157	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 3(FHTT-2328C320)	
179.102.167.137	1080	375	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10			90:8D:78:03:F6:3C	Pan	WPA2	perkons6340	02647296	192.168.1.1	255.255.255.0	179.102.167.137	255.255.255.252	179.102.167.138	8.8.8.8 8.8.4.4				
177.92.166.76	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.166.76	255.255.255.255		177.92.164.34				
45.238.137.50	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.50	255.255.255.255		1.1.1.1				
177.130.45.176	1080	297	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			70:4F:57:60:6A:94	Farmex2017	WPA2	helena2018	61761520	10.0.0.1	255.255.255.0	177.130.45.176		10.45.1.130	34.204.73.123 8.8.8.8				
45.238.137.72	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.72	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: 3(FHTT-2329AF00)	
45.238.137.93	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.93	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: 1(FHTT-FFFFFF911818A0)	
45.238.137.91	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.91	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.137.10	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.137.10	255.255.255.255		177.84.147.1				
187.63.45.139	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:E4:A7:A6	ap61	WPA2	vetqueiroz123		192.168.0.1	255.255.255.0								
177.12.51.28	1080	281	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N			90:F6:52:BA:33:3C	wagner	WPA/WPA2	wagner007	97129257	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.51.28	255.255.255.255	177.12.51.28	200.218.176.7 200.218.176.8				
143.255.186.217	1080	297	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:D6:49:F8	CST_Mariluza				192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.186.217	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT10D649F8	
179.108.31.65	1080	281	Done	admin:admin	D-Link DIR-610N, firmware: 1.00			C0:A0:BB:17:57:EA	dlink	WPA/WPA2	Ciceromax82	17859929	192.168.0.1	255.255.255.0	179.108.31.65	255.255.255.255	179.108.26.1	192.95.63.45 8.8.8.8				
138.0.62.64	1080	265	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR720N			C4:E9:84:EB:45:E6	Solidade	WPA2	12468907	71000046	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.64	255.255.255.0	138.0.62.64	138.0.60.8 8.8.8.8				
179.127.95.40	1080	329	Done		TP-LINK TL-WR740N			F8:1A:67:E2:AF:FC	Dexter.	WPA/WPA2	davi2004	75055363	192.168.0.1	255.255.255.0								
177.84.149.26	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-A, hardware: HX-2.134.285A5G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.26	255.255.255.255		8.8.8.8				
138.0.62.35	1080	250	Done	admin:admin	TP-LINK Archer C20 Router			D8:0D:17:5A:E4:13	Lourdes	WPA2	96142431	47193697	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.35		138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.84.148.238	1080	329	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:69:23:D0	CST_Guilherme				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.238	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT116923D0	
138.0.62.27	1080	891	Done	admin:wr5780625	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:24:6C:04	Giuliane.	WPA2	aguia009	73488484	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.27		138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
45.230.235.228	1080	328	Done	mf:mf123	TP-LINK Archer C20 Router			AC:84:C6:6C:47:D9	Joel	WPA2	984523846	20716066	192.168.0.1	255.255.255.0	45.230.235.228		45.230.235.128	4.2.2.1 8.8.8.8				
138.0.62.26	1080	266	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-610, hardware: B1, firmware: 2.05			54:B8:0A:88:67:42	Deuzamar	WPA/WPA2	0508292210	65421260	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.26		138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
179.156.190.34	1080	281	Done	admin:k4hvd30	DVR RSP (T20130111_01_T011101)	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.0.16	255.255.255.0				177.65.96.51 177.65.96.46				
177.84.148.209	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.209	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 88(FHTT-10AF6918)	
138.0.61.249	1080	265	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:00:A2:28	sebastiao	WPA	walamy894294	35806691	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.249	255.255.255.255	138.0.60.3					
138.0.62.58	1080	266	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR940N			B0:4E:26:FC:3C:6C	SEVERINO	WPA/WPA2	16021210	21124884	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.62.58	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
187.63.45.188	1080	297	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:CB:5F:40	NETWORK_MP	WPA2	m413rpl1		192.168.0.1	255.255.255.0								
177.84.148.217	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.217	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 13(FHTT-FFFFFF9117EAB0)	
187.63.45.210	1080	312	Done	admin:f9daff	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:9D:AF	COSMONET_FIBRA_APH	WPA2	Silva100	05380886	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.45.210	255.255.255.248	187.63.45.209	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.84.148.254	1080	328	Done	admin:admin	FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.254	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.149.78	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.78	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.149.29	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			F4:F2:6D:21:2F:80	CST_Silvia	WPA2	81426886	90710636	192.168.0.1	255.255.255.0	177.84.149.29	255.255.255.255	177.84.149.29	8.8.8.8 8.8.4.4				
170.244.206.210	1080	312	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR840N Router			D4:6E:0E:BC:4D:5C	CONECTMAIS-WERUSKA	WPA2	vvfp1112	52962790	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.206.210		170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
201.71.168.249	1080	328	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.168.249			177.200.176.242 177.200.180.10				
177.84.149.1	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.1	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.149.254	1080	297	Done	cst:cst8808	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:BB:07:2A	CST_Indiara	WPA2	19886119de	70940862	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.149.254		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.92.165.5	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.165.5	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 27(FHTT-2327BC78)	
177.84.148.246	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.246	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 56(FHTT-10AF29E0)	
177.84.150.68	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.68	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.92.165.109	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.165.109	255.255.255.255		177.92.164.34				
191.243.163.138	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			AC:84:C6:E3:BA:82	PATRICIA MATHEUS	WPA/WPA2	paty12709	12142927	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.138		191.243.160.6	191.243.160.2 8.8.8.8				
138.0.61.44	1080	266	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:92:BB:A2	claudia_wifi	WPA/WPA2	87904955	20507787	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.44	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
187.63.41.232	1080	312	Done	admin:f108af	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:E1:DA:9A	Cosmonet Fibra - 108 A	WPA2	lilica07	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.8.8 192.168.10.1				
131.100.22.224	1080	250	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:48:33:F0	A. Ribeiro.	WPA2	ivam1955	95876160	192.168.2.1	255.255.255.0	131.100.22.224	255.255.255.255	177.39.103.7	167.114.41.87 8.8.8.8				
177.84.149.233	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.233	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.128.170.114	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N			90:F6:52:DF:76:B4	NET ROCINHA.COM - PEDRO	WPA2	PEDROLEONARDOFREIREDACOSTA		192.168.0.1	255.255.255.240								
187.63.41.230	1080	313	Done	admin:f808df	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:80:8D	COSMONET_FIBRA_Pbuglini	WPA2	p679408p	35984283	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
170.150.233.104	1080	329	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.0.1	255.255.255.0	170.150.233.104	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 20(FHTT-1115DF80)	
170.150.233.217	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.217	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 14(FHTT-FFFFFF910C45B8)	
177.12.2.122	1080	296	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR940N			70:4F:57:0B:3C:00	BR_CERTIFICADOS_01	WPA2	brCert2012	88304007	192.168.1.1	255.255.255.0	177.12.2.122	255.255.255.255	177.12.2.4	200.218.176.7 200.218.176.8				
170.150.233.135	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.135	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 25(FHTT-FFFFFF910C58F8)	
177.84.149.136	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.136	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.150.69	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.69	255.255.255.255		177.84.147.1				
138.0.61.42	1080	266	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:2D:2F:26	Deborah.	WPA/WPA2	110807ld	82551599	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.42	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.12.52.142	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841N			30:B5:C2:21:9B:66	Breno MB	WPA2	breno1988	77488701	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.52.142	255.255.255.255	177.12.52.142	200.218.176.7 200.218.176.8				
191.243.163.176	1080	313	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			50:C7:BF:F2:AD:BA	ANDERSON SANTOS	WPA2	santos21781	12142927	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.176		191.243.160.7	191.243.160.2 8.8.8.8				
170.150.233.213	1080	312	Done	admin:admin	FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.213	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 4(FHTT-234130E0)	
138.0.61.40	1080	265	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:B6:9D:7A	PCA	WPA/WPA2	maria54321	05377954	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.40	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.84.150.56	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:50:0A:75:B9:B0	CST_Bruna Marques				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.56	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT2375B9B0	
177.92.164.226	1080	312	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.164.226	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 11(FHTT-11445120)	
138.0.61.66	1080	266	Done	<empty>:admin	Tenda Realtek Router, firmware: V12.03.01.06_pt			E8:65:D4:D0:79:B8	FAMILIA_SANTOS	WPA/WPA2	19731504	97422808	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.66	255.255.255.254	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
138.0.61.67	1080	266	Done	Admin:<empty>	D-Link DIR-610, firmware: 1.01			78:54:2E:EF:80:38	Coopapi	WPA/WPA2	coopapi22	39284235	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.67	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
138.0.61.43	1080	266	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:91:D1:7E	Preta	WPA/WPA2	080718pt	54783102	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.43	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.12.52.209	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR845N			84:16:F9:D2:A3:F4	Bruck Nina	WPA2	bruck1nina2	09744677	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.52.209	255.255.255.255	177.12.52.209	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.74.148.31	1080	313	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:A8:A6:28	NET ROCINHA - LUCINEIDE	WPA2	ja43ui46lr	73599524	192.168.0.1	255.255.255.0								
177.84.150.76	1080	297	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2617			BC:C0:0F:D6:79:D8	CST_medina				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.76	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 55(FHTT-10D679D8)	
177.84.150.147	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.147	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.149.241	1080	297	Done	cst:cst3518	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:88:31:D8	CST_Mario	WPA2	neila287	58722695	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.149.241		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
170.244.204.217	1080	328	Done	conectmais:2071pa	TP-LINK TL-WR840N Router			0C:80:63:8C:3D:30	Conectmais-Catiane	WPA2	catiane1234	30167575	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.204.217		170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
138.0.61.134	1080	843	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:2D:05:82	Aleixo	WPA/WPA2	87654320	42284284	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.134	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
170.150.233.103	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.103	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 22(FHTT-23352B18)	
177.74.148.20	1080	313	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:70:FE	NET ROCINHA - FRANCISCO	WPA2	Branca302010		192.168.0.1	255.255.255.240								
170.150.233.87	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.87	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 25(FHTT-FFFFFF910B87A0)	
138.0.61.113	1080	281	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:2B:F8:96	Paulo.	WPA/WPA2	10203040	39442901	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.113	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
138.0.61.86	1080	265	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:38:CE:00	marcia_wifi	WPA/WPA2	jesus100	35806691	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.86	255.255.255.255	138.0.60.3	188.165.144.184 8.8.8.8				
191.36.242.81	1080	313	Done	admin:pwtcliente	D-Link DIR-600, hardware: C1, firmware: 3.05			1C:7E:E5:E0:E9:0A	Neca	WPA/WPA2	mcd070422	96118078	192.168.0.1	255.255.255.0	191.36.242.81	255.255.255.255	10.0.101.1	191.36.240.1 191.36.240.2				
138.0.61.70	1080	266	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:0D:A8:70	SUW	WPA/WPA2	jrs244820	35806691	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.70	255.255.255.255	138.0.60.3	192.168.2.1				
138.0.60.176	1080	266	Done	admin:<empty>	Airocon Wireless Router			00:1A:EF:4B:2E:98	Equipe Confeiteira	WPA/WPA2	pitanga2019	65418260	192.168.1.254	255.255.255.0	138.0.60.176		138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.92.164.229	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.164.229	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 2(FHTT-FFFFFF910BA718)	
177.128.170.45	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			60:E3:27:9E:38:CE	NET ROCINHA - Lucas Gonzaga	WPA2	MALU37625562		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.12.58.157	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			F4:F2:6D:5A:B0:26	pamellarigon	WPA2	27171794	56539837	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.58.157	255.255.255.255	177.12.58.157	200.218.176.7 200.218.176.8				
191.243.163.168	1080	421	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			AC:84:C6:E3:98:72	TEREZA PELEGRINO	WPA2	pelegrino21773	60472823	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.168		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.84.150.48	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.48	255.255.255.255		8.8.8.8			Serial: 67(FHTT-07253E88)	
138.0.61.23	1080	266	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:1D:E1:4A	Glaucilene	WPA/WPA2	Radioladomal	25060836	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.23	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.12.52.141	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR940N			70:4F:57:9A:DD:16	LAMM	WPA2	lu044201du	54820760	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.52.141	255.255.255.255	177.12.2.3	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.12.52.158	1080	281	Done	admin:pnetrouter2015	TP-LINK TL-WR849N Router			70:4F:57:57:53:C8	Lula Preso Amanhã	WPA2	bundinha	07196829	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.52.158		177.12.2.5	163.172.141.219 45.248.48.62				
187.84.250.254	1080	312	Done	admin:14308	D-Link DWR-512, firmware: V1.03(CTBC)			84:C9:B2:E1:49:CB	WiFi-Maria-Jose	WPA2	12345678	00000086	192.168.0.1	255.255.255.0	187.84.250.254	255.255.255.255	187.84.241.129	187.84.240.14 187.84.240.11				
138.0.61.27	1080	265	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841N			14:CC:20:9A:35:2A	IMN	WPA2	nino45sempre	72693834	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.27	255.255.255.255	138.0.61.27	138.0.60.8 8.8.8.8				
167.250.178.68	1080	328	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			C0:25:E9:7F:55:86	Snet_VilaNova	WPA2	marazul123	98219759	172.16.1.1	255.255.255.0	167.250.178.68		10.128.1.48	45.76.117.212 8.8.8.8				
177.12.52.220	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR840N Router			C0:25:E9:59:14:C0	Fabalves22	WPA2	fabiano22	62541145	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.52.220		177.12.2.5	200.218.176.7 200.218.176.8				
138.0.61.112	1080	281	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841N			C4:E9:84:8F:48:8A	Carlos net	WPA/WPA2	56607300	57294384	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.112	255.255.255.255	138.0.61.112	52.211.37.10 8.8.8.8				
138.0.61.84	1080	265	Done		Netis RE057 Router			E4:BE:ED:1D:F4:C8	Deus e Fiel.	WPA/WPA2	24121655	95166919	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.84	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
201.71.188.247	1080	343	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.188.247			177.200.176.242 177.200.180.10				
187.63.43.52	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N			F8:1A:67:4F:0A:86	Picnics	WPA2	picnics101316		192.168.0.1	255.255.255.0								
187.107.110.70	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N			A0:F3:C1:4F:90:60	FERNANDA	WPA/WPA2	AIM190807	42312505	192.168.0.1	255.255.255.0								
187.63.43.61	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N			64:70:02:53:4A:B6	default_maria	WPA2	11068519	38167041	192.168.0.1	255.255.255.0								
187.63.41.174	1080	297	Done	admin:01020304	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:F9:9B:D3	Troco Wi Fi por churrasco	WPA2	sapoazul10	35847182	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	192.95.63.45 8.8.8.8				
170.150.233.124	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.124	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 23(FHTT-FFFFFF910CADD0)	
170.150.233.67	1080	296	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: ZS-2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.67	255.255.255.255		177.92.164.34				
201.71.189.12	1080	328	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.189.12			177.200.176.242 177.200.180.10				
179.158.172.1	1080	282	Done	Admin:a1b2c3d4e5	D-Link DIR-803, firmware: 1.01			C0:A0:BB:F7:D7:18	Wifi casa dlink	WPA/WPA2	a1b2c3d4e5	95553993	192.168.0.1	255.255.255.0	179.158.172.1	255.255.240.0	179.158.160.1	181.213.132.3 181.213.132.2				
177.12.58.175	1080	281	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			0C:80:63:D8:2C:40	Moreira	WPA2	29092018*	90333576	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.58.175		177.12.2.6	200.218.176.7 200.218.176.8				
170.150.233.64	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.64	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 34(FHTT-FFFFFF9105CCB0)	
177.84.149.148	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.148	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.149.133	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.133	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 83(FHTT-FFFFFF91180FF8)	
170.150.235.218	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.235.218	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 23(FHTT-233B2378)	
177.84.149.122	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.149.122	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 54(FHTT-FFFFFF91180680)	
177.12.40.15	1080	296	Done		TP-LINK TL-WR740N			64:66:B3:71:DE:3E	Familia	WPA/WPA2	Motitalindo2	80109525	192.168.0.1	255.255.255.0								
177.84.144.130	1080	313	Done	cst:cst2921	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:71:14:6E	CST_Rosane	WPA/WPA2	ro080463	41940563	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.144.130		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.84.150.109	1080	297	Done	cst:cst8539	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:D2:8C:43	CST_Diego cazarotto	WPA2	tata2310	38777950	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.150.109		177.84.147.0	8.8.8.8 8.8.4.4				
177.12.42.64	1080	297	Done		TP-LINK TL-WR842ND			A0:F3:C1:81:E1:42	 Adriana	WPA/WPA2	ruanpires21	24542982	192.168.0.1	255.255.255.0								
191.243.163.146	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			AC:84:C6:E3:C0:3E	BRENDA MACHADO	WPA/WPA2	machado21759	06912840	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.146		191.243.160.7	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.84.150.52	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285F4G, firmware: RP2617			BC:C0:0F:86:5E:90	CST_Marilia				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.52	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 51(FHTT-10865E90)	
179.86.41.43	1080	343	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:03:F2:1D	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	179.86.41.43	255.255.255.248	179.86.41.44	200.204.135.253 200.204.135.200				
177.84.150.129	1080	297	Done	cst:cst4624	TP-LINK TL-WR849N Router			0C:80:63:09:B2:04	CST_Helio	WPA2	18091970	49439199	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.150.129		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.12.50.97	1080	281	Done	admin:pnetrouter2015	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:BF:DB:B0	Wifi Delicia	WPA2	21071999	01026658	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.50.97		177.12.2.1	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.84.145.106	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:31:C1:48	CST_Alex				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.106	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT1031C148	
143.255.187.255	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.255	255.255.255.255		177.84.147.1				
186.225.88.39	1080	297	Done	admin:snrccqtxrx	Tenda 11N Wireless Router			00:1A:3F:26:D6:E1	Euriane_Net	WPA/WPA2	nobregirao10	54024052	10.0.0.1	255.255.255.0	186.225.88.39	255.255.255.255	10.0.33.0	186.225.80.6 177.44.176.122				
201.71.133.204	1080	359	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.133.204			177.200.176.242 177.200.180.10				
201.71.136.240	1080	343	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.136.240			177.200.176.242 177.200.180.10				
179.146.229.134	1080	312	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:04:0A:31	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	179.146.229.134	255.255.255.252	179.146.229.133	93.188.162.153				
177.74.151.61	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D1:2D:A2	#NETROCINHA-VALERIA	WPA2	18222527	23625174	192.168.0.1	255.255.255.0	177.74.151.61	255.255.255.255	177.74.151.61	177.128.168.24 177.128.168.11				
187.63.47.14	1080	312	Done	admin:fad4bf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:AD:4B	COSMONET_FIBRA_rbs-sars	WPA2	rbs9566126	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.8.8 192.168.10.1				
177.107.104.62	1080	265	Done		D-Link DIR-320, hardware: rev 2B1, firmware: 1.21			1C:AF:F7:1E:36:48	s00784527_528	WPA/WPA2	mobit@527528	69142703	192.168.1.1	255.255.255.0	177.107.104.62	255.255.255.255	177.107.104.62	8.8.8.8 208.67.220.220				
170.244.207.108	1080	313	Done		Tenda Realtek Router, firmware: 1.0.7			18:0D:2C:3E:9C:DC	Conectmais-ane	WPA/WPA2	19332900	38410925	10.0.0.1	255.255.255.0	170.244.207.108	255.255.255.254	170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
177.84.145.82	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.82	255.255.255.255		8.8.8.8				
170.244.207.0	1080	297	Done		Tenda Realtek Router, firmware: 1.1.0			18:0D:2C:30:AD:98	CONECTMAIS	WPA/WPA2	qualquersenha	72269862	10.0.0.1	255.255.255.0	170.244.207.0	255.255.255.254	170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
170.150.235.191	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.235.191	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 3(FHTT-233ABBB8)	
201.71.135.201	1080	344	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.135.201			177.200.176.242 177.200.180.10				
177.74.148.37	1080	313	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:5F:06	NET ROCINHA.COM - ROSILENE	WPA2	27056803		192.168.0.1	255.255.255.240								
45.230.234.54	1080	312	Done	mf:mf123	TP-LINK TL-WR841HP Router			70:4F:57:C6:8D:90	Gabriel e Cauan	WPA2	180808ju	75535759	192.168.0.1	255.255.255.0	45.230.234.54		45.230.232.2	45.230.232.22 8.8.8.8				
187.63.36.220	1080	641	Done	admin:1234	TP-LINK TL-WR740N			C4:6E:1F:CE:A0:46	Default_ads	WPA/WPA2	biadudacarol101524	27766736	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.4.4				
177.84.144.149	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.149	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 72(FHTT-072550F0)	
187.63.42.228	1080	297	Done	admin:feb69f	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:33:EB:69	COSMONET_FIBRA_ResidencialAtenas	WPA2	atenas125	04091417	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.12.42.135	1080	282	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR949N			70:4F:57:69:B9:F4	Rafael Pillar 	WPA2	rafaelpillar	08108920	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.42.135	255.255.255.255	177.12.2.2	200.218.176.7 200.218.176.8				
187.63.44.95	1080	329	Done	admin:f7b3ef	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:7B:3E	COSMONET_FIBRA_MAYUMI	WPA2	182920MB	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
170.244.207.231	1080	312	Done	<empty>:admin	Tenda Realtek Router, firmware: 1.1.0			58:10:8C:94:54:44	Conectmais-Amilton	WPA/WPA2	vasconcelos	16119086	10.0.0.1	255.255.255.0	170.244.207.231	255.255.255.254	170.244.204.62	170.244.204.242 170.244.204.243				
177.74.151.156	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:70:2E	NET ROCINHA.COM - THIAGO	WPA2	TMJS2016		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.74.151.86	1080	328	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:C3:A0:D4	NET ROCINHA.COM - MARCELO	WPA2	PERES2020		192.168.0.1	255.255.255.240								
187.63.44.23	1080	297	Done	admin:f87e9f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:87:E9	COSMONET_FIBRA_SPP	WPA2	gratidao2	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	187.63.44.23		187.63.44.1	8.8.4.4				
170.79.160.87	1080	297	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:5B:F5:C0	NetSonia	WPA	motocarro	75112592	192.168.0.1	255.255.255.0	170.79.160.87	255.255.255.255	170.79.160.1	8.8.8.8 8.8.4.4				
200.185.14.19	1080	297	Error occured															Unknown error occured. Send this IP to developers.				
177.12.57.124	1080	313	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:B9:BD:BA	NewParkPredialnet	WPA2	43495900	43495900	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.57.124		177.12.2.1	200.218.176.7 200.218.176.8				
186.225.86.145	1080	265	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:2F:17:50	FRLG-NET	WPA/WPA2	fcod1986	35806691	192.168.0.1	255.255.255.0	186.225.86.145	255.255.255.255	10.0.5.0	177.44.176.122 186.225.80.6				
187.63.44.111	1080	313	Done	admin:fa1a8f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:A1:A8	COSMONET_FIBRA_5001	WPA2	5722a1a8	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.8.8 192.168.10.1				
191.23.252.204	1080	344	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:03:F6:3E	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	191.23.252.204	255.255.255.248	191.23.252.205	200.204.135.253 200.204.135.203				
177.92.167.119	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.119	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 13(FHTT-2327BE50)	
45.238.139.187	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2617			BC:C0:0F:D6:01:F8	CST_Bar da Gema				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.187	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 5(FHTT-10D601F8)	
177.84.144.138	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.138	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 9(FHTT-10AF7738)	
179.102.142.151	1080	1844	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F0:FC:1D	PEREIRA CARVALHO	WPA2	997048712	57931814	192.168.0.1	255.255.255.0	179.102.142.151	255.255.255.240	179.102.142.145	200.204.135.253 200.204.135.200				
177.12.26.167	1080	312	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR840N Router			B0:4E:26:EF:08:24	Studio Beleza	WPA2	gizaetati	31317580	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.26.167	255.255.255.224	177.12.26.161	200.218.176.7 200.218.176.8				
179.102.184.213	1080	391	Done	admin:Rotead0r	D-Link DWR-922, firmware: V1.05			F8:E9:03:A0:4F:C1	SEDARE OTORRINO	WPA	@Sedare_MT@	05061778	192.168.1.1	255.255.255.0	179.102.184.213	255.255.255.252	179.102.184.214	200.204.135.200 200.204.135.254				
138.204.123.46	1080	312	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			58:10:8C:3F:0E:78	GIGATURBO	WPA/WPA2	robinho2	54024052	192.168.0.1	255.255.255.0	138.204.123.46	255.255.255.255	172.16.10.10	188.165.144.184 8.8.8.8				
45.238.139.215	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.215	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: 31(FHTT-232911C0)	
45.238.139.160	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.160	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 8(FHTT-FFFFFF91022260)	
191.8.246.63	1080	359	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10			90:8D:78:03:F2:43	Pan	WPA2	perkons6340	02647296	192.168.1.1	255.255.255.0	191.8.246.63	255.255.255.128	191.8.246.64	8.8.8.8 8.8.4.4				
45.238.139.195	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.195	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.139.151	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.151	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: 3(FHTT-2329B108)	
187.63.43.69	1080	297	Done	admin:fa133f	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:A1:33	COSMONET_FIBRA	WPA2	moura145f4	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.84.144.125	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:D6:7B:60	CST_VB				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.125	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT10D67B60	
177.84.148.235	1080	329	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.235	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.144.208	1080	328	Done	cst:cst6176	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:88:28:E4	CST_Edson	WPA2	37241238	52246210	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.208		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.128.170.155	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			C4:E9:84:D4:5F:FC	NET ROCINHA - WELLINGTON	WPA2	1981PIPO		192.168.0.1	255.255.255.240								
191.243.163.228	1080	312	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR840N Router			50:C7:BF:F2:B0:5E	LUCIANA SANTOS	WPA/WPA2	santos21809	12142927	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.228		191.243.160.7	191.243.160.2 8.8.8.8				
170.244.205.150	1080	297	Done	conectmais:2071pa	TP-LINK TL-WR849N Router			0C:80:63:6C:F3:2A	Conectmais-Maria	WPA2	24101948	58934449	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.205.150		170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
177.67.176.205	1080	328	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR720N			98:DE:D0:41:D7:B2	torre jeconias	WPA2	12345678	78241978	192.168.0.1	255.255.255.0	177.67.176.205	255.255.255.0	177.67.176.205	177.67.176.4 177.67.176.50				
45.238.139.172	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:50:0A:76:0B:48	CST_Acioli				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.172	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT23760B48	
191.243.175.163	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:DC:08:4E	GINA	WPA/WPA2	iazzetta22187	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.175.163		191.243.160.8	191.243.160.2 8.8.8.8				
45.238.138.94	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.94	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 1(FHTT-2329AA70)	
177.84.148.207	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.207	255.255.255.255		177.84.147.1				
138.0.61.161	1080	265	Done	admin:<empty>	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:0D:7E:18	WELLNET_WIFI	WPA	arthur22	08842480	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.161	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
177.84.144.141	1080	328	Done	cst:cst2182	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:88:0B:23	CST_Sergio	WPA/WPA2	88372259	05576753	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.144.141		177.84.147.0	8.8.8.8 8.8.4.4				
170.244.205.207	1080	297	Done		Netis RE170 Router			E4:BE:ED:58:CB:34	CONECTMAIS-03	WPA/WPA2	wel101099	19887692	192.168.1.1	255.255.255.0	170.244.205.207	255.255.255.255	170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
177.84.144.214	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.214	255.255.255.255		177.84.147.1				
201.17.130.169	1080	313	Done		HNAP Info: D-Link DIR-615, firmware: 5.11BR			1C:7E:E5:46:75:D3	ASRContabil	WPA	A030S236R				201.17.130.169	255.255.255.0	201.17.130.1	8.8.8.8 8.8.4.4			HNAP bypass auth	
177.12.40.164	1080	297	Done	admin:admin:s4nsumng	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:47:95:F8	lenny	WPA	123456br	12345678	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.40.164	255.255.255.255	177.12.2.5	164.68.103.199 192.254.69.37				
201.71.144.32	1080	328	Done	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08	-	-	<no wireless>	-			-	192.168.1.1	255.255.255.0	201.71.144.32			177.200.176.242 177.200.180.10				
177.84.148.186	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.186	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.138.39	1080	297	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			BC:C0:0F:D6:8B:D8	CST_Khatay				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.39	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT10D68BD8	
170.244.205.173	1080	312	Done	admin:admin	Tenda Wireless-N Router (rebranded)			C8:3A:35:12:2E:10	conectmaisvitoria	WPA/WPA2	83233496	11914402	192.168.0.1	255.255.255.0	170.244.205.173	255.255.255.255	170.244.204.254	170.244.204.242 170.244.204.243				
177.84.145.36	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.36	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 62(FHTT-FFFFFF91188D58)	
45.238.139.182	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.182	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.238.139.169	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.169	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.145.18	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.18	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 105(FHTT-FFFFFF91188E58)	
177.92.167.97	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.92.167.97	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 29(FHTT-FFFFFF911854B0)	
191.243.163.38	1080	312	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:09:70:22	ACADEMIA R2 SPORTS	WPA/WPA2	sports09190	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.163.38		191.243.160.4	191.243.160.2 8.8.8.8				
179.127.93.10	1080	312	Done	admin:1227cly6	D-Link DIR-600, hardware: C1, firmware: 3.05			14:D6:4D:B6:83:B6	dlink	WPA/WPA2	01234abcde	12878307	192.168.0.1	255.255.255.0	179.127.93.10	255.255.255.255	100.96.0.1	198.50.212.239 8.8.8.8				
179.112.158.111	1080	563	Done	admin:1Qaz2Wsx	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F0:75:3D	BR-GO-GIA-02373-DAS	WPA/WPA2	wf@1Qaz2Wsx	57586533	192.168.0.1	255.255.255.0	179.112.158.111	255.255.255.255	10.64.64.64	200.204.135.200 200.204.135.254				
177.84.148.211	1080	313	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: GJ-2.134.285F4G, firmware: RP2643			74:CC:39:C6:94:50	CST_REgina				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.211	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT09C69450	
177.84.144.173	1080	329	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:77:E2:E0	CST_Nara				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.173	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT1177E2E0	
45.238.139.204	1080	343	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:6A:3C:78	CST_Bind@				192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.139.204	255.255.255.255		1.1.1.1			Serial: FHTT116A3C78	
177.84.145.13	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.13	255.255.255.255		177.84.147.1				
45.230.235.75	1080	328	Done	mf:mf123	TP-LINK Archer C20 Router			D8:0D:17:0A:C3:73	Leticia	WPA2	991427701	23006522	192.168.0.1	255.255.255.0	45.230.235.75		45.230.232.2	45.230.232.22 8.8.8.8				
177.84.144.153	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.153	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.145.34	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.34	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 45(FHTT-FFFFFF91047A78)	
177.84.144.135	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.135	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.74.151.109	1080	312	Trying to log in... [21%]		TP-LINK Roteador Wireless N WR740N			64:70:02:97:1D:06	MOACIR CASA 	WPA/WPA2	MOACIRBISPODOSSANTOS	49954104	192.168.0.1	255.255.255.0								
170.150.234.1	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.234.1	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 6(FHTT-FFFFFF91061910)	
45.238.138.119	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	45.238.138.119	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: 6(FHTT-2329A0D0)	
143.255.168.75	1080	313	Trying to log in... [17%]		TP-LINK Roteador Wireless N WR740N			A0:F3:C1:97:C8:DE	NET ROCINHA - JESSICA	WPA/WPA2	JESSICAOLIVEIRASANTOS		192.168.0.1	255.255.255.248								
177.84.144.144	1080	328	Done	cst:cst2252	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:D2:CD:1A	Cleber_Schumacher	WPA2	Arthurecaio220807	86392372	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.144		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
177.84.150.19	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.19	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.144.238	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:E5:C3:58	CST_Lourdes				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.238	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT11E5C358	
191.243.171.169	1080	313	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:E1:0F:5C	SANTOS	WPA/WPA2	leandrodepaula	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.171.169		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.84.150.54	1080	313	Done	cst:cst4730	TP-LINK Archer C20 Router			0C:80:63:71:10:C9	Sericell.	WPA/WPA2	sericell123	71173801	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.150.54		177.84.147.0	177.84.147.1 177.84.147.230				
201.71.183.123	1080	344	Getting info...	user:user	ZTE FiberLink101, hardware: 1.0, firmware: SFUV1.0.0B08								192.168.1.1	255.255.255.0								
177.84.150.41	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.41	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.145.38	1080	312	Done		FiberHome AN5506-04-A, hardware: DZ-2.134.285A5G, firmware: RP2610	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.38	255.255.255.255		177.84.147.1				
187.63.43.39	1080	313	Done	admin:f42ecf	TP-LINK Archer C20i Router			18:D6:C7:AC:42:EC	Default_AJR	WPA2	ndrsnbj123	82663568	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.8.8 192.168.10.1				
177.84.148.146	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.148.146	255.255.255.255		8.8.8.8			Serial: 9(FHTT-10AF68C8)	
170.150.233.186	1080	312	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.186	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 84(FHTT-11474838)	
177.84.144.160	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-B, hardware: GJ-2.134.285B5G, firmware: RP2508	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.160	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.150.34	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.34	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.145.37	1080	328	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.37	255.255.255.255		177.84.147.1				
177.84.144.169	1080	328	Done		FiberHome AN5506-04-F, hardware: WKF2.134.285f4G, firmware: RP2643			CC:06:77:77:CC:E8	CST_Francine_Casa				192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.169	255.255.255.255		177.84.147.1			Serial: FHTT1177CCE8	
177.84.145.21	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.145.21	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.84.144.134	1080	328	Done	cst:cst1754	TP-LINK Archer C20 Router			B0:4E:26:F9:BC:C7	CST_ALEX	WPA/WPA2	11111111	07097768	192.168.2.1	255.255.255.0	177.84.144.134		177.84.147.0	1.1.1.1 177.84.147.1				
170.150.232.15	1080	297	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.15	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 7(FHTT-233B2B68)	
177.84.144.200	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: HX-2.134.318A8G, firmware: RP0509	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.144.200	255.255.255.255		177.84.147.1				
187.63.43.115	1080	296	Done	admin:f7140f	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:2D:71:40	Naty	WPA2	271031nn	29781126	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.128.170.156	1080	312	Done		TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			60:E3:27:A2:53:10	NET ROCINHA.COM GLAUBER	WPA2	MAGALHAES@1947		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.54.226.188	1080	297	Done	saude:saude	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:BF:39:D8	WLAN_SEMUS	WPA2	semus@dti	04064985	192.168.0.1	255.255.255.0	177.54.226.188		20.10.10.1	8.8.8.8				
177.99.197.25	1080	328	Done	admin:leilacostatelec	D-Link DIR-140L, firmware: 1.00			90:94:E4:F0:F5:E2	dlink	WPA/WPA2	1234567890		192.168.1.1	255.255.255.0	177.99.197.25	255.255.255.255	179.184.120.135	167.114.41.87 8.8.8.8				
170.150.232.3	1080	297	Done		FiberHome AN5506-02-B, hardware: WKE2.134.321B7G, firmware: RP2600	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.232.3	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 22(FHTT-11443270)	
45.230.235.101	1080	329	Done	mf:mf123	TP-LINK TL-WR841HP Router			70:4F:57:C6:86:26	Vilmar	WPA2	988921946	83911477	192.168.0.1	255.255.255.0	45.230.235.101		45.230.235.128	4.2.2.1 8.8.8.8				
170.150.233.224	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	170.150.233.224	255.255.255.255		177.92.164.34			Serial: 14(FHTT-FFFFFF91062568)	
177.12.59.31	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR941N			90:F6:52:24:89:BC	Valiengo	WPA/WPA2	020974le	53410023	192.168.1.1	255.255.255.0	177.12.59.31	255.255.255.255	177.12.59.31	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.12.59.108	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR741ND			C4:6E:1F:A4:0F:02	Certa	WPA/WPA2	PB8734MB	12745227	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.59.108	255.255.255.255	177.12.59.108	200.218.176.7 200.218.176.8				
164.163.201.76	1080	313	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR841N			C4:E9:84:A3:75:92	ASSESS CASA ITAPEVA	WPA/WPA2	assess4008	71614748	192.168.0.50	255.255.255.0	164.163.201.76	255.255.255.255	164.163.201.76	52.211.37.10 8.8.8.8				
191.243.168.141	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:AC:28	Home_HRC	WEP 64	9184472828	91869432	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.141		191.243.160.8	191.243.160.2 8.8.8.8				
191.243.168.153	1080	312	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:C2:FA	JOAO NETO	WPA/WPA2	neto21107	24221542	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.153		191.243.160.4	191.243.160.2 8.8.8.8				
186.195.23.44	1080	312	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			70:4F:57:61:51:0A	Dr Alvaro	WPA2	banhoetosa!	16356528	10.0.0.1	255.255.255.0	186.195.23.44		10.15.150.6	186.195.17.15 186.195.16.15				
191.243.168.142	1080	313	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:B7:FE	GUSTAVO MESSIAS	WPA/WPA2	messias21082	87987348	192.168.0.1	255.255.255.0	191.243.168.142		191.243.160.4	191.243.160.2				
138.0.61.149	1080	265	Done	admin:admin	Netis RE170 Router			00:72:63:34:32:5A	FELIPE WIFI	WPA/WPA2	julio600	00097123	192.168.1.1	255.255.255.0	138.0.61.149	255.255.255.255	138.0.61.149	138.0.60.8 8.8.8.8				
191.243.171.229	1080	313	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:1C:AD:72	JOSE BARBOSA	WPA/WPA2	barbosa21547	60132482	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.171.229		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.128.170.101	1080	312	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N			E8:DE:27:73:35:D0	#NETROCINHA.COM-GEORGE	WPA2	31271025	86429443	192.168.0.1	255.255.255.0	177.128.170.101	255.255.255.255	177.128.170.101	177.128.168.24 177.128.168.11				
191.243.169.228	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:DB:E3:4C	PYETRO	WPA2	18109420	35233275	192.168.0.1	255.255.255.0	191.243.169.228		191.243.160.5	191.243.160.2 8.8.8.8				
191.243.169.192	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:DB:E1:AE	BMF	WPA/WPA2	@bmf2018	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.169.192		191.243.160.4	191.243.160.2				
186.195.23.1	1080	313	Done	jhoani:p0q2e5	TP-LINK Archer C50 Router			50:C7:BF:EF:34:C1	OkCouros	WPA2	32811989	03336212	192.168.0.1	255.255.255.0	186.195.23.1		10.15.150.10	186.195.17.15 186.195.16.15				
177.103.188.45	1080	344	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.11			10:BE:F5:63:2B:88	D-Link_DIR-615	None	<empty>	06334222	172.16.1.1	255.255.255.0	177.103.188.45		187.100.231.3	200.204.0.10 200.204.0.138				
191.243.168.44	1080	312	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:59:F8	Gustavo	WPA2	chiconato20984	92152960	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1	8.8.8.8 8.8.4.4				
138.0.61.83	1080	265	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			58:10:8C:B0:64:96	Pedro	WPA2	3366sepp	54024052	10.0.0.1	255.255.255.0	138.0.61.83	255.255.255.255	138.0.60.3					
138.0.61.148	1080	282	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:50:2E:E0	SILVANA_wifi	WPA/WPA2	310594nanda	35806691	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.148	255.255.255.255	138.0.60.3	45.237.216.2 45.237.216.3 192.168.1.1				
177.12.54.225	1080	297	Getting info...	admin:admin	TP-LINK TL-WR940N			0C:80:63:16:5D:FC	Bernardo	WPA2	123456be		192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.54.225	255.255.255.255	177.12.2.5	200.218.176.7 200.218.176.8				
138.0.60.220	1080	281	Done	<empty>:admin	Tenda Realtek Router, firmware: V12.03.01.06_pt			E8:65:D4:B4:0C:88	Sandro	WPA/WPA2	sandro1986	85129719	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.60.220	255.255.255.254	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
191.243.168.111	1080	422	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:95:02	DOUGLAS MATTA	WPA/WPA2	matta21052	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.111		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
138.0.61.101	1080	266	Done	admin:admin	Tenda 11N Wireless Router			C8:3A:35:E0:0B:60	Familia Gomes	WPA	hiasmynne075@	45304347	192.168.2.1	255.255.255.0	138.0.61.101	255.255.255.255	138.0.60.3					
143.255.187.229	1080	313	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.229	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.52.92.80	1080	313	Done	ubnt:1234	LiteBeam M5 (Ubiquiti AirOS v6.1.12)			CC:2D:E0:7D:BB:8C	apanet-b3	None	<empty>		192.168.1.1	255.255.255.0	177.52.92.80	255.255.255.255	10.10.31.146	177.52.88.70				
191.23.205.34	1080	343	Trying to log in... [16%]		D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)				BR-RJ-RJO-02340-DAS 				192.168.0.1	255.255.255.0	191.23.205.34	255.255.255.255	10.64.64.64	200.204.135.253 200.204.135.203				
191.243.168.123	1080	313	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:9A:E6	ANA ROMANHOLI	WPA/WPA2	1030507090	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.123		191.243.160.5	191.243.160.2 8.8.8.8				
201.182.58.242	1080	281	Trying to log in... [9%]		TP-LINK Wireless Lite N Router WR740N			64:66:B3:71:CF:82	UTLINK-MERCADINHO VITORIA	WPA/WPA2	camilly1014	55308342	192.168.0.1	255.255.255.0								
191.243.168.67	1080	469	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:ED:48	Terezinha Ribeiro_	WPA2	ribeiro21000	74684953	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.67		191.243.160.8	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.12.56.198	1080	297	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR740N/TL-WR741ND			60:E3:27:A8:84:74	TP-LINK_8474	WPA2	07983603	07983603	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.56.198	255.255.255.255	177.12.56.198	200.218.176.7 200.218.176.8				
177.190.227.134	1080	344	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.20	255.255.255.0	177.190.227.134	255.255.255.255		177.190.230.1			Serial: 34(FHTT-233050C8)	
191.243.168.96	1080	313	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			B0:4E:26:B1:59:82	ALEXANDRE SOARES	WPA/WPA2	soares21037	62728096	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.168.96		191.243.160.4	191.243.160.2 8.8.8.8				
187.63.43.17	1080	312	Done	admin:f6d28f	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:EC:6D:28	COSMONET_FIBRA_6D28	WPA2	bfec6d28	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
143.255.187.232	1080	1296	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	143.255.187.232	255.255.255.255		8.8.8.8				
191.243.165.94	1080	312	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			C0:25:E9:84:C5:48	AFRANIO ASSUNÇAO	WPA/WPA2	assuncao18721	78104761	192.168.0.1	255.255.255.0	191.243.165.94		191.243.160.3	191.243.160.2 8.8.8.8				
179.156.28.26	1080	281	Done	Admin:00130202	D-Link DIR-816L, firmware: 2.03			70:62:B8:6F:33:C8	Home	WPA/WPA2	00130202	93707565	192.168.0.2	255.255.255.0	179.156.28.26	255.255.252.0	179.156.28.1	181.213.132.2 181.213.132.3				
191.243.165.64	1080	313	Done	admin:admin	TP-LINK TL-WR849N Router			70:4F:57:57:E6:90	GISELE BETTIN_	WPA2	31031987	35752288	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.165.64		191.243.160.5	191.243.160.2 8.8.8.8				
187.63.44.40	1080	312	Done	admin:fdea5f	TP-LINK Archer C20 Router			50:C7:BF:E1:DE:A5	COSMONET_FIBRA_DouglasLauro	WPA2	10093008	23047686	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
187.63.44.108	1080	344	Trying to log in... [2%]		TP-LINK Wireless Lite N Router WR740N			F8:1A:67:E2:B2:50	gabroju	WPA/WPA2	04012006		192.168.0.1	255.255.255.0								
177.190.224.241	1080	344	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.20	255.255.255.0	177.190.224.241	255.255.255.0		177.190.230.1			Serial: 2(FHTT-1112D730)	
179.127.83.108	1080	313	Trying to log in... [4%]		TP-LINK Wireless N Router WR941N			90:F6:52:FB:31:A0	Larah	WPA/WPA2	sfn141000	29295630	192.168.0.1	255.255.255.0								
191.243.165.124	1080	297	Done	Timnet:st21mtc02	TP-LINK Archer C20 Router	[X]		0C:80:63:91:F4:25	EDIFICIO ALAMO 2.4	WPA2	alamo22013	09032750	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.165.124		191.243.160.7	191.243.160.2 8.8.8.8				
187.63.44.66	1080	313	Done	admin:f3a2ef	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:3B:3A:2E	COSMONET_FIBRA_JS COSMÓPOLIS	WPA2	50143812	95480060	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	8.8.4.4 8.8.8.8				
177.84.150.250	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2510	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.150.250	255.255.255.255		8.8.8.8				
177.84.151.106	1080	312	Done		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-	192.168.1.1	255.255.255.0	177.84.151.106	255.255.255.255		8.8.8.8			Serial: 1(FHTT-FFFFFF91187CD0)	
191.243.165.2	1080	312	Logging out...	Timnet:st21mtc02	TP-LINK TL-WR849N Router			AC:84:C6:B4:F7:1E	KAIO OLIVEIRA	WPA2	oliveira21934	60132482	192.168.1.1	255.255.255.0	191.243.165.2		191.243.160.8	191.243.160.2 8.8.8.8				
177.84.151.52	1080	297	Getting info...		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-									Serial: 48(FHTT-FFFFFF910480B0)	
177.74.149.119	1080	312	Trying exploits...		TP-LINK Wireless Lite N Router WR740N			F8:1A:67:13:06:26	NET ROCINHA.COM -JULIANA	WPA/WPA2	151801JL		192.168.0.1	255.255.255.240								
177.190.225.154	1080	343	Getting info...		FiberHome AN5506-01-A, hardware: WKE2.134.318A6G, firmware: RP2512	-	-	<no wireless>	-	-	-	-									Serial: 7(FHTT-1112E228)	
187.63.44.171	1080	297	Getting info...	admin:f7febf	TP-LINK Archer C20 Router			70:4F:57:22:7F:EB	Casinha	WPA2	voltesempre	23047686										
179.146.135.135	1080	594	Trying exploits...		D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]			Vivo-Internet-0A2D 				192.168.1.1	255.255.255.0	179.146.135.135	255.255.255.240	179.146.135.136	200.204.135.253 200.204.135.200				




179.208.65.135	1080	297	Cancelled		DD-WRT (name: wrtnet, model: D-Link DIR-300)			06:22:B0:3F:CF:13	Netexper				172.16.3.1		192.168.0.10							
179.208.65.135	1080	296	Cancelled		DD-WRT (name: wrtnet, model: D-Link DIR-300)			06:22:B0:3F:CF:13	Netexper				172.16.3.1		192.168.0.10							
191.246.192.197	1080	437	Done	admin:rscontro	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:BB:7C	rsnet-116	WPA2	rscontrol	05998159	192.168.1.1	255.255.255.0	191.246.192.197	255.255.255.252	191.246.192.198	200.169.119.221 200.169.119.222				
187.70.177.149	1080	328	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:D1:DD	BAUCAR3	WPA	0101010110	06050214	192.168.1.1	255.255.255.0	187.70.177.149	255.255.255.252	187.70.177.150	200.169.119.221 200.169.119.222				
187.27.250.232	1080	578	Done	admin:rscontro	D-Link DWR-922, firmware: V1.00(Claro)			F8:E9:03:A1:BD:B7	rsnet-423	WPA2	rscontrol	05998630	192.168.1.1	255.255.255.0	187.27.250.232	255.255.255.252	187.27.250.233	200.169.117.221 200.169.117.222				
131.161.122.69	1080	343	Done	HNAP user:<empty>	HNAP Info: D-Link WBR-1310 rev A, firmware: 2.00			00:1E:58:37:D2:B7	Adiaesp	WPA	@adiaesp#		192.168.0.1	255.255.255.0	131.161.122.69	255.255.255.255	131.161.122.69	8.8.8.8 4.2.2.1			HNAP bypass auth	
187.103.5.23	1080	328	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-512, firmware: V1.00(VIVO)			84:C9:B2:E3:6B:36	Everaldo	WPA	luana2525	49041194	192.168.0.1	255.255.255.0	187.103.5.23	255.255.255.255	187.103.0.66	1.1.1.1 1.0.0.1				
177.89.146.213	1080	282	Done		HNAP Info: D-Link DIR-615, firmware: 5.12BR			1C:7E:E5:46:AF:0B	401B	WPA2	bartholomeu				177.89.146.213	255.255.224.0	177.89.128.1	189.124.132.33 189.124.132.32			HNAP bypass auth	
179.146.178.88	1080	328	Done	admin:1Qaz2Wsx	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F1:1B:2D	BR-RJ-RJO-01729-DAS	WPA/WPA2	wf@1Qaz2Wsx	58011331	192.168.0.1	255.255.255.0	179.146.178.88	255.255.255.240	179.146.178.81	200.204.135.253 200.204.135.200				
177.12.50.106	1080	282	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.06			E4:6F:13:8C:70:7B	PEPINO	WPA/WPA2	Ohana@305	02250212	192.168.0.1	255.255.255.0	177.12.50.106		177.12.2.1	200.218.176.7 200.218.176.8				
187.63.47.43	1080	313	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.06			10:BE:F5:75:3E:BD	guilherme	WPA/WPA2	timao115	03403013	192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.10.10		192.168.10.1	8.8.8.8 8.8.4.4				
179.102.167.137	1080	375	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10			90:8D:78:03:F6:3C	Pan	WPA2	perkons6340	02647296	192.168.1.1	255.255.255.0	179.102.167.137	255.255.255.252	179.102.167.138	8.8.8.8 8.8.4.4				
179.108.31.65	1080	281	Done	admin:admin	D-Link DIR-610N, firmware: 1.00			C0:A0:BB:17:57:EA	dlink	WPA/WPA2	Ciceromax82	17859929	192.168.0.1	255.255.255.0	179.108.31.65	255.255.255.255	179.108.26.1	192.95.63.45 8.8.8.8				
138.0.62.26	1080	266	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-610, hardware: B1, firmware: 2.05			54:B8:0A:88:67:42	Deuzamar	WPA/WPA2	0508292210	65421260	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.62.26		138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
138.0.61.67	1080	266	Done	Admin:<empty>	D-Link DIR-610, firmware: 1.01			78:54:2E:EF:80:38	Coopapi	WPA/WPA2	coopapi22	39284235	192.168.0.1	255.255.255.0	138.0.61.67	255.255.255.255	138.0.60.3	138.0.60.8 8.8.8.8				
191.36.242.81	1080	313	Done	admin:pwtcliente	D-Link DIR-600, hardware: C1, firmware: 3.05			1C:7E:E5:E0:E9:0A	Neca	WPA/WPA2	mcd070422	96118078	192.168.0.1	255.255.255.0	191.36.242.81	255.255.255.255	10.0.101.1	191.36.240.1 191.36.240.2				
187.84.250.254	1080	312	Done	admin:14308	D-Link DWR-512, firmware: V1.03(CTBC)			84:C9:B2:E1:49:CB	WiFi-Maria-Jose	WPA2	12345678	00000086	192.168.0.1	255.255.255.0	187.84.250.254	255.255.255.255	187.84.241.129	187.84.240.14 187.84.240.11				
179.158.172.1	1080	282	Done	Admin:a1b2c3d4e5	D-Link DIR-803, firmware: 1.01			C0:A0:BB:F7:D7:18	Wifi casa dlink	WPA/WPA2	a1b2c3d4e5	95553993	192.168.0.1	255.255.255.0	179.158.172.1	255.255.240.0	179.158.160.1	181.213.132.3 181.213.132.2				
179.86.41.43	1080	343	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:03:F2:1D	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	179.86.41.43	255.255.255.248	179.86.41.44	200.204.135.253 200.204.135.200				
179.146.229.134	1080	312	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:04:0A:31	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	179.146.229.134	255.255.255.252	179.146.229.133	93.188.162.153				
177.107.104.62	1080	265	Done		D-Link DIR-320, hardware: rev 2B1, firmware: 1.21			1C:AF:F7:1E:36:48	s00784527_528	WPA/WPA2	mobit@527528	69142703	192.168.1.1	255.255.255.0	177.107.104.62	255.255.255.255	177.107.104.62	8.8.8.8 208.67.220.220				
191.23.252.204	1080	344	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]		90:8D:78:03:F6:3E	Vivo-Internet-0A2D	WPA/WPA2	46EC9D77		192.168.1.1	255.255.255.0	191.23.252.204	255.255.255.248	191.23.252.205	200.204.135.253 200.204.135.203				
179.102.142.151	1080	1844	Done	admin:<empty>	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F0:FC:1D	PEREIRA CARVALHO	WPA2	997048712	57931814	192.168.0.1	255.255.255.0	179.102.142.151	255.255.255.240	179.102.142.145	200.204.135.253 200.204.135.200				
179.102.184.213	1080	391	Done	admin:Rotead0r	D-Link DWR-922, firmware: V1.05			F8:E9:03:A0:4F:C1	SEDARE OTORRINO	WPA	@Sedare_MT@	05061778	192.168.1.1	255.255.255.0	179.102.184.213	255.255.255.252	179.102.184.214	200.204.135.200 200.204.135.254				
191.8.246.63	1080	359	Done	admin:perkons6	D-Link DWR-952, firmware: V1.10			90:8D:78:03:F2:43	Pan	WPA2	perkons6340	02647296	192.168.1.1	255.255.255.0	191.8.246.63	255.255.255.128	191.8.246.64	8.8.8.8 8.8.4.4				
201.17.130.169	1080	313	Done		HNAP Info: D-Link DIR-615, firmware: 5.11BR			1C:7E:E5:46:75:D3	ASRContabil	WPA	A030S236R				201.17.130.169	255.255.255.0	201.17.130.1	8.8.8.8 8.8.4.4			HNAP bypass auth	
179.127.93.10	1080	312	Done	admin:1227cly6	D-Link DIR-600, hardware: C1, firmware: 3.05			14:D6:4D:B6:83:B6	dlink	WPA/WPA2	01234abcde	12878307	192.168.0.1	255.255.255.0	179.127.93.10	255.255.255.255	100.96.0.1	198.50.212.239 8.8.8.8				
179.112.158.111	1080	563	Done	admin:1Qaz2Wsx	D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)			1C:5F:2B:F0:75:3D	BR-GO-GIA-02373-DAS	WPA/WPA2	wf@1Qaz2Wsx	57586533	192.168.0.1	255.255.255.0	179.112.158.111	255.255.255.255	10.64.64.64	200.204.135.200 200.204.135.254				
177.99.197.25	1080	328	Done	admin:leilacostatelec	D-Link DIR-140L, firmware: 1.00			90:94:E4:F0:F5:E2	dlink	WPA/WPA2	1234567890		192.168.1.1	255.255.255.0	177.99.197.25	255.255.255.255	179.184.120.135	167.114.41.87 8.8.8.8				
177.103.188.45	1080	344	Done	Admin:<empty>	Airocon D-Link DIR-615, hardware: T1, firmware: 20.11			10:BE:F5:63:2B:88	D-Link_DIR-615	None	<empty>	06334222	172.16.1.1	255.255.255.0	177.103.188.45		187.100.231.3	200.204.0.10 200.204.0.138				
191.23.205.34	1080	343	Trying to log in... [16%]		D-Link DWR-116, firmware: V1.00(DBR)				BR-RJ-RJO-02340-DAS 				192.168.0.1	255.255.255.0	191.23.205.34	255.255.255.255	10.64.64.64	200.204.135.253 200.204.135.203				
179.156.28.26	1080	281	Done	Admin:00130202	D-Link DIR-816L, firmware: 2.03			70:62:B8:6F:33:C8	Home	WPA/WPA2	00130202	93707565	192.168.0.2	255.255.255.0	179.156.28.26	255.255.252.0	179.156.28.1	181.213.132.2 181.213.132.3				
179.146.135.135	1080	594	Trying exploits...		D-Link DWR-952, firmware: V1.10	[X]			Vivo-Internet-0A2D 				192.168.1.1	255.255.255.0	179.146.135.135	255.255.255.240	179.146.135.136	200.204.135.253 200.204.135.200				
